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常に理想のリスニング環境を求める人へ 

HP101 



柔らかいイヤーピース部は 
シリコンラバー製で 
耳の穴にしっかりとフィットし 
种部の騒音をシャツトアウト。 


高音質で定評のある OFC ケーブルは 
有害な塩化ビニールを排除したエラストマー被膜。 






はるかににがる 
音の空間。 


小さなボディに秘められた 


無限に広がる自分だけの空間。 


いつでも、どこでも、ムゆぐまで堪能できる 




鮮やかに色 ぷく音 世界の入口がそこにある。 
C 民201でリアルな音を思うままに操り、 



自分だけの楽しみを見いだしてください。 



CR201 

照明によつて様々な雰囲気を作り出す 
八ーフミラー仕様のパネルが空間を演出する 
個性的なスタイルの CD システム 










LR がわかる突起付き 


サイズを超えた実力に、 
豊富な付属品を装備。 


場面に応じて切り替えられるパーツを 
常に一つにして持ち歩ける機能性は 
本物を求めるあなたの感性に 
きっと応えてくれるはず。 


【イヤーピース】 


自分の耳の大きさに合わせて選べる 
3サイズ。耳になじみやすいシリコン 
製を採用しているのでどなたにも 
ジャストフイツトします。 


本体ケーブル （1.2 m ) につなげる1 m の延長ケーブル。 
お置タイプの才ーデイオ機器でも 
じつくりと音楽を楽しめます。 




【標準ジャック変換プラグ】1個 

標準へッドホンジャックに 
接続できる変換プラグ。 


一 


【航空機用変換プラグ】1個 

航空機内設備のへッドホンジャックに 
つなぐと、フライト中の音声が 
驚きの高品質に。 


【キヤリングケース】1個 


シンプルでスタイリッシュなデザイン。 
細かい付属品もまとめて収納できます。 
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株式会社 マフン ツコンシュ-マ-マ-ヶティング 
TEL.03-3719-3481 
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r 2008巧6月作ぶ 1 

当カタログの仕様および価格は 2008 年 6 月現なのものです。 


お客なご相談センター 


HP101 

才ープンプライス 

タイプ：ダイナミック型 
ダイヤフラム ：09.5 mm 
能率： 98 dB/mW 
音圧周波数特性： 20-20,000 Hz 
インピーダンス：160 
ケーブル： 1.2 m ( OFC ) 

付属ケーブル ： Im 
入カコネクター： 

(2 R 5 mm ステレオをメツキプラグ 


【が腐品】 

取扱説明苔（保証さ含む）1 
航巧機用変換プラグ1 
延長ケーブル1 
標準ジャック変換プラグ1 
イヤーピース（火、中、小）各1ペア 
キヤリングケース1 



JAN :49-51035-03836-9 



